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uro- 










1813 
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Weather. 
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M. 








Inches. 


ter. 


75 


— 


Points. 


Str. 
I 




Jan. 1 


8 





42 


48 


29,82 


W 


Cloudy. 






4 





45 


49 


29,89 


'75 




w 


I 


Cloudy. 




2 


9 





41 


48 


30,12 


76 




s 


I 


Fine. 






4 





45 


5° 


3°>H 


75. 




w 


I 


Cloudy. 




3 


9 





37 


49 


3°>4° 


77 




w 


I 


Thick and cloudy. 






4 





42 


47 


3°>3° 


75 




w 


I 


Cloudy. 




4 


8 





46 


47 


3°>37 


75 




s 


I 


Cloudy. 






4 





42 


50 


30,28 


72 




SE 


I 


Cloudy. 




5 


9 





37 


47 


30,08 


7° 


• 


sw 


I 


Cloudy. Wind in the 


night. 




4 





42 


5° 


30,03 


72 




s 


I 


Cloudy. 




6 


8 





42 


48 


29,88 


7° 


* <» 1 


sw 


2 


Cloudy. 






4 





47 


5i 


29,74 


76 


.SUNJ J 


sw 


2 


Cloudy. 




/ 


8 





43 


50 


29,77 


79 




w 


I 


Thick fog. 






4 





44 


53 


2 9>73 


77 




sw 


I 


Cloudy. 




8 


8 





* 44 


50 


29,29 


77 


: j9 


w 


.1,2. 


Cloudy. 






4 





44 


5i 


2 9>39 


6y 


+- 

*--! 


w 


1,2 


Cloudy. 




9 


8 





33 


49 


29,65 


72 


O 

C/5 


w 


I 


Hazy. 






4 





40 


5 2 


29,79 


73 


w 


1 


Cloudy, 




10 


8 





33 


49 


29,92 


68 


♦ rw. 


N 


I 


Fine. 






4 





37 


5° 


29,92 


65 


4~J 

C3 


NNE 


I 


Fine. 




11 


8 





34 


46 


29,71 


7i 




SE 


I 


Cloudy. 






4 





38 


t7 


29,68 


6 7 


«5 


E 


I 


Cloudy. 




12 


8 





3 2 


47 


29,81 


69 




SE 


I 


Fine. 






4 





3^> 


49 


29,78 


06 




SE 


I 


Cloudy. 




13 


8 





34 




29,62 


72 




SE 


I 


Cloudy. 






4 





37 


48 


2 9>53 


73 




SE 


I 


Rain. 




H 


8 





36 


45 


29,59 


75 




SE 


I 


Cloudy. 






4 





38 


tV 


29,65 


75 




E 


I 


Cloudy. 




«5 


8 





35 


48 


29,76 


75 




w 


1 


Cloudy. 






4 





38 


49 


29,88 


73 




N 


I 


Cloudy. 




10 


8 





34 


47 


30,05 


73 




SSE 


I 


Fine* 






4 





4i 


49 


30, 1 2 


71I 




S 


I 


Fine. 
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for January, 1813, 






Time. 


Therm, 
without. 
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Barom. 
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gro- 
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1813 










rae- 






WeatheT. 




H. M. 






46 


Inches. 


ter. 


74 


«faOMfcS 


Points. 


Str. 




Jan. 17 


8 


34 


30,20 


SE 


Cloudy. 






4 O 


37 


46 


3°>%3 


72 




E 


I 


Cloudy. 




18 


8 


3 2 


45 


30, 1 7 


73 




SE 




Cloudy. 






4 


34 


46 


30,09 


72 




SE 




Cloudy. 


[night. 


19 


8 


3i 


44 


3°>°3 


73 




SE 




Cloudy. Some snow 


in the 




4 ° 


34 


47 


30,16 


73 




N 


* 


Cloudy. 




20 


8 


33 


44 


3°>3 2 


72 




SE 




Cloudy. 






4 


35 


47 


3°*3 I 


7i 


C/3 


E 




Cloudy. 




21 


8 


32 


44 


3<>>34 


70 





W 




Cloudy. 






4 


35 


47 


30,39 


70 




NE 




Cloudy. 




22 


8 


3"2 


45 


30,46 


70 


NO 


E 


I 


Cloudy, 






4 


32 


49 


3°H9 


68 


<y> 


E 




Fine, 




z 3 


8 


27 


45 


30,36 


71 
1 


O 


E 




Thick and foggy. 






4 ° 


33 


47 


30.26 


72 


4~j 


W 




Cloudy. 




24 


8 


3° 


44 


30,36 


75 




E 




Cloudy. Snow in the 


night . 




4 


1 32 


43 


1 30,38 


6 9 


s. 


E 




Pine. 





2 5 


8 


29 


42 


3°. 44 


73 




NE 




Cloudy. 






4 


34 


45 


30,45 


70 


■4-J 


E 




Cloudy. 




26 


8 


34 


44 


3o.45 


69 


CCS 


NE 




Cloudy, 






4 ° 


37 


46 


30,44 


67 




N 


i (Cloudy. 




27 


8 


34 


44 


30,46 


68 




NNE 


. 


Cloudy. 






4 ° 


36 


47 


30,48 


70 




N 




Cloudy. 




28 


8 


28 


42 


3o,45 


72 




S 




Foggy. 






4 


34 


47 


30,40 


70 




NW 




Fine. 




29 


8 


2 5 


44 


30,37 


72 




W 




Thick and cloudy,, 






4 ° 


34 


47 


30,34 


72 




NE 




Cloudy. 




3° 


8 


3i 


45 


30,48 


75 




N£ 




Cloudy. 






4 


34 


46 


30,49 


6 9 




NE 




Cloudy. 




3i 


8 


35 


44 


3o,43 


70 




NW 




Cloudy. 






4 




42 


45 


30,44 


68 




N 




Cloudy, 





il ■&.. 
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1813 
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Weather, 


















H. 


M. 








Inches. 



70 




Points. 


Str. 

I 


. 


Feb. 1 


8 


O 


34 


■ 

42 


3°>45 


W 


Thick and cloudy. 




4 


O 


40 


T*> 


3°*3i 


70 




N 


I 


Cloudy. 


2 


8 


O 


33 


TJ 


3°>3* 


74 




JS 


I 


Cloudy. 




4 


O 


37 


47 


3°»3 2 


71 




N 


I 


Cloudy. 


3 


8 


O 


35 


45 


30*36 


72 




W 


I 


Cloudy. 




4 


O 


42 


4° 


3°^39 


65 




N 


I 


Cloudy. 


4 


8 


O 


38 


46 


3<M5 


72 




W 


I 


Cloudy, 




4 


O 


4 1 


49 


30>4° 


65 




NW 


1 


Cloudy. 


5 


8 


O 


37 


48 


30,22 


68 


en* 

4> 


S 


I 


Cloudy. 


«* 


4 


O 


40 


53 


30,08 


66 


^3 


s 


1,2 


Fine. [night. 


6 


8 


O 


40 


48 


2 9>73 


73 


r- 


SW ] 2 


Rain. Blowed hard in the 


i 


4 


O 


U j 


1 49 


2 9> 8 3 


73 


/TV 




I 




7 


8 


O 


43 


49 


2 9>93 


73 




s 


I . 


Fine. 




4 


O 


4 1 


43 


29,97 


73 


»-« 




I 


Fine. 


8 


8 


O 


45 


49 


29,74 


76 




SW 


2 


Cloudy. 




4 


O 


48 


52 


29,67 


73 


S— 1 

O 


w 


2 


Rain. 


9 


8 


O 


44 


5i 


29,63 


7 2 


§ 


w 


I 


Fine. [thunder at 2 PM. 




4 


O 


44 


54 


29,68 


67 


C/5 

• .— i 


w 


I 


Fine. A storm of hail and 


10 


8 


O 


37 


5° 


29,89 


7* 


+- 


w 


I 


Fine. 




4 


O 


44 


53 


29,98 


62 




w 


I 


Fine. 


1 1 


8 


O 


37 


50 


30,05 


7i 


c< 


w 


I 


fine, 




4 


O 


44 


5 6 


29,98 


66 




s 


I 


IT-*, » 

b me. 


12 


8 


O 


44 


5 2 


29,69 


73 




s 


2 


Rain. 




4 


O 


49 


54 


29,61 


71 




s 


2 


Rain. 


13 


8 


O 


43 


5 2 


29,17 


72 




w 


I 


Cloudy. 




4 


O 


45 


5 6 


29,27 


7° 




w 


I 


Cloudy. 


H 


8 





45 


52 


29,27 


75 




s 


2 


Rain. 




4. 


O 


49 


53 


29,18 


7 6 




s 


2 


Rain. 


15 


8 


c 


45 


5* 


29,32 


73 




s 


1,2 


Fine. 




4 





49 


55 


2 9*33 


68 




w 


2 


„ loudy. 


16 


8 





43 


52 


29,26 


70 




w 


1,2 


Fine. 




4- 





46 


57 


29*41 


61 




ssw 


2 


Fine. 



u o ,J 
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22 
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27 
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Time, 
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8 
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4 
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8 o 
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8 
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Therm, 
without, 



47 
46 

48 

45 

SO 

4 I 
48 

5* 

53 

48 

5* 

43 

45 

3* 
46 

37 
46 

47 
49 

39 

46 

40 
49 
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54 
55 
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5* 
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55 
53 
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52 
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29,39 


i 70 


2 9s 28 


! 7° 


2 9'34 


103 


29,60 


! 5 8 


29,91 


!74 


29,74 


174 


29,66 


171 


29,95 


M 


29,81 


74 


29,75 


70 


29,68 


67 


29,67 


67 


29,83 


71 


2 9>95 


63 


30,07 


70 


30,10 


65 


30,23 


7 1 


30,06 


70 


29,94 


71 


29,81 


7° 


29,96 


65 


30,14 


5* 


3°>°4 


69 


30,44 


60 



-Cm 






G 
O 



00 

* t™* 



03 



Winds. 
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sw 

sw 
w 

NW 

ssvv 
sw 

W" 

sw 
w 
sw 
sw 
s 
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NW 

w 
w 

w 
sw 
sw 

sw 
w 
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w 
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1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1,2 
1 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 
1,2 

2 

2 

I 

2 

1 
1,2 



Cloudy. 

Rain* 

Fine.^ 

Rain, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Rain, 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

j.\3.in» 

Fine. 

Cloudy. 

Hazy. 

Pine* 



Weather. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for March, 1813. 





Time. 


Therm* 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 












without. 


within. 




gro- 










1813 












me- 
ter. 






Weather, 






















H. 


M. 








Inches. 


- 


70 


. 


Points. 


Str. 
1,2 






Mar. 1 


8 


O 


39 


51 


3°>3 8 


sw 


Fine. 






4 


O 


47 


55 


30,29 


6 5 




sw 


2 


Cloudy. 




2 


8 


O 


48 


53 


30,19 


73 




w 


I 


Cloudy. 






4 


O 


48 


57 


30,22 


66 


■ 


N 


I 


Cloudy. 




3 


8 





42 


53 


30,11 


70 




SW 


X 


Cloudy. 




' 


4 





48 


55 


30,07 


s 66 




N 


X 


Cloudy. 




4 


8 





37 


52 


3°>39 


68 




w 


I 


Cloudy. 






4 





50 


55 


3°>3 8 


61 


• 
C/5 

it v 


w 


I 


Cloudy. 




5 


8 





46 


54 


3°*33 


75 


£ J 


w 


I 


Thick and cloudy. 






3 





5 2 


57 


3o,39 


66 




w 


1 


Cloudy. 




6 


8 





40 


54 


30,41 


68 


00 


w 


I 


Fine. 




. 


3 





50 


58 


3o>39 


60 




NW 


I 


Fine. 




7 


8 





41 


53 


30,49 


68 





w 


X 


rine. 






3 





49 


53 


30,42 


61 




w 


I 


Cloudy. 




8 


7 





47 


53 


30,28 


°7 




w 


I 


Fine, rather hazy. 






3 





52 


5B 


30,26 


6 3 


§ 


NW 


I 


Cloudy. 




9 


7 





47 


54 


30,22 


70 


en 


W 


I 


Thick and cloudy. 






3 





5° 


57 


30,11 


6 5 




WNW 


I 


Cloudy. 




10 


7 





40 


53 


29,95 


70 


• <■« 


E 


I 


Rain. 






3 





4 2 


54 


29,92 


66 


03 


NNW 


I 


Cloudy.. 




11 


7 





32 


5 2 


30,01 


6j 




NE 


1,2 


fine. 






3 





37 


57 


30,06 


62 


* 


NbyW 


1,2 


Fine. 




12 


7 





3° 


5° 


30,24 


6 5 




N 


1,2 


Fine. 






3 





3 6 


55 


30,29 


61 






I 


Cloudy. 




*3 


7 





30 


49 


3°>34 


68 




N 


I 


Hazy. 






3 





39 


5 2 


30,28 


60 




NW" 


X 


Cloudy. 




14 


7 





35 


53 


30,23 


6 5 




S 


I 


Cloudy. 






3 





40 


48 


30,18 


6 9 




SW 


I 


Cloudy. 




*5 


7 





44 


47 


30,11 


76 




sw 


X 


Cloudy. 






3 





49 


5* 


30,16 


73 




s 


I 


Cloudy. 




16 


7 





45 


49 


30,22 


77 




s 


I 


Cloudy. 




5W,.™**!- j- ■■■" 


3 





49 


53 


30^5 


76 




SE 

■---■■.,.. ,.—»,-_ 


I 


Cloudy. Very dark at 


2 PM 



7 3 
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l 9 
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22 
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29 
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Time. 



H. M. 
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3 
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3 
7 
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7 
3 
7 
3 
7 

3 
7 
3 
7 
3 



o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
o 



Therm, 

without. 



38 

5° 
38 

55 

45 

5* 

47 

49 
42 

49 

53 
38 
48 

40 

45 

45 
46 

42 

48 

38 
53 
45 
59 

53 

58 

5 1 
5 1 

45 
5 2 



Therm. 

within. 



5° 
58 

5° 
58 

54 

5B 

55 
55 
53 
53 
53 
57 
52 

63 

5 2 
60 

53 

57 
54 
59 
49 
58 

55 
57 
5 6 
58 
56 

59 
56 



Earom. 



Jt XlQXXwS • 



Hy- 
gro- 
ma 
ter. 







30,07 74 

29,96 59 

29.93 7 l 
zg s gz 63 

29.94 71 
29,87 61 

29.75 71 
29,73 65 
29,96 69 
29,93 62 

29.76 74 
29*80 60 
30,30 6y 

3°>34 . 55 
30,32 ; 64 

30^29 J 69 

30,06 I j6 

30,22 ! 70 

30,44 
30*46 

30,59 69 

30,53 J60 
30,51 ; 7 2 

3<M3 j 63 

30,38 J 72 

30*28 

3°>*5 
30,11 

29,96 

29,82 



68 
59 



! 6 5 
;6 9 

168 
56 



Winds* 



« 

u 

a 
— < 

00 
o 

X5 
*-* 

G 

O 



a 
p4 



Points. 



NNE 

N 

NW 

NE 

W 

£* 

s 
s 
s 
s 
s 
w 

"iTjr 

N 

w 

NW 
W 
N 
N 

N 

m 



N 
W 

w 

w 

sw 

w 



N 



Str. 



I 
I 
X 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Weather. 



bme, 

erne* 

Cloudy, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair, 

Cloudy. 

Cloudy. 

r me. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 



CI 



oudy. 
Hazy. 
Cloudy. 

Cloudy and foggy. 
Fine. 



r o -| 



■ 
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Time. 


Therm* 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 










without. 


within. 




gro- 






■ 


1813 












me- 
ter. 






Weather, 


















H.. 


M. 








Inches. 




68 




Points. 


Str. 
I 




Apr. 1 


7 


O 


43 


56 


29,31 


ssw 


Rain. 




3 


O 


45 


58 


2926 


6S 




sw 


I 


Cloudy, 


2 


7 


O 


38 


55 


*9>33 


6$ 




wsw 


I 


rine. 




3 


O 


44 


60 


29,45 


63 




w 


I 


Pine. 


3 


7 





36 


54 


29,56 


66 




sw 


I 


Cloudy. 




3 


O 


43 


57 


29,64 


58 




w 


I 


Fine. 


4 


7 


O 


37 


53 


29,83 


66 




w 


I 


Fine. 




3 


O 


44 


5^ 


29,86 


58 




N 


I 


Cloudy. 


5 


7 


O 


39 


5° 


29,92 


65 


0> 


w 


I 


Rain. 




3 


O 


47 


49 


29,82 


70 


.T3 




w 


I 


Rain. 


6 


7 


O 


47 


5 ? 


29,85 


75 


»— » 


sw 


I 


Cloudy. 




3 


O 


55 


56 


29,92 


67 


^J- 


NNE 


I 


Cloudy, 


7 


7 


O 


47 


54 


30,02, 


7i 


t— « 
t-t 


NW 


I 


Cloudv. 

r 4 




3 





55 


57 


29,99 


63 




SSW 


I 


Cloudy, 


8 


7 





49 


55 


29,98 


70 


Xt 

4-1 


E 


O 


Thick and cloudy. 




3 





57 


62 


29,95 


62 





SE 


I 


r me. 


9 


7 





47 


58 


30,04 


70 


s 


SW 


0,1 


Hazy. 




3 





59 


6 5 


30,06 


56 


f/1 


SW 


0,1 


rair. 


10 


7 





5i 


5-8 


30,14 


69 




NE 


0,1 


Fine. 




3 





6 3 


60 


30,16 


63 


G 


E 


I 


Fine. 


11 


7 





48 


ss 


30,19 


70 


ctf 


E 


I 


Cloudy. 




3 





56 


62 


30,16 


61 




E 


I 


Fair. 


12 


7 





P 


57 


30,17 


68 




E 


I 


Hazy and cloudy* 




3 





6 3 


63 


30,16 


62 




SE 


I 


rine. 


*3 


7 





50 


59 


3°>3 2 


68 




NE 


I 


Fine. 




3-:- 





60 


65 


30,36 


57 




NE 


I 


rair. 


M 


7 





47 


57 


3°*4 2 


6 7 




SE 


I 


Cloudy. 




3 





57 


61 


30,32 


60 




E 


I 


fair. 


15 


7 





48 


57 


3°> 2 3 


66 




SW 


I 


Hazy. 




3 





54 


63 


30,11 


62 




NW 


I 


Fine. 


16 


7 





54 


59 


3°>i3 


6 9 




N 


I 


Cloudy. 




% 3 





61 




30,00 


57 




NW 


I 


Fine, 



Z9l 









METEOROLOGICAL JOURNAL 








for April, -1813. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 










without. 


within. 




gro- 








1813 












me- 
ter. 






Weather, 


















H. 


M. 








Inches. 




70 




Points. 


Str. 




Apr.17 


7 


O 


5 2 


58 


29,87 




w 


Cloudy, 




3 


O 


53 


62 


29,80 


6l 




WNW 




Fine. 


18 


7 


O 


44 


58 


30,16 


60 




NE 




Fair. 




3 


O 


53 


60 


30,21 


5° 




NW 




Fair. 


l 9 


7 


O 


53 


57 


36,14 


65 




NW 




Fine. 




3 


O 


60 


60 


3°>*3 


61 




SE 




Cloudy. 


20 


7 


O 


53 


58 


30,17 


63 




NW 




Hazy. 




3 


O 


60 


62 


S *^ 


55 


• 


NW 




Cloudy. 


21 


7 


O 


49 


58 


30,12 


64 




NbyE 




Fine. 




3 


O 


55 


60 


30,07 


57 


C 


NW 




Cloudy. 


22 


7 


O 


42 


56 


30,14 


61 


^ 


N 




Fine. 




3 


O 


46 


57 


30,07 


65 




N 




Cloudy. 


2 3 


7 


O 


40 


.55 


30,14 


65 


1— 1 


NE 




Cloudy. 




3 


O 


43 


57 


30,16 


57 




E 




Cloudy. 


24 


7 


O 


40 


54 


30,16 


59 


O 


E 




Cloudy. 




3 


O 


40 


5 2 


30,09 


63 


S 


E 




Cloudy. 


25 


7 


O 


41 


5 l 


3°>°3 


68 


C/) 


N 




Rain. 




3 


O 


49 


5 2 


2 9'93 


69 


1 '■ > 
4-> 


E 




Rain. 


26 


7 





46 


5 1 


29,76 


76 


S 
"«5 


E 




Cloudy. 




3 


O 


52 


56 


29,78 


60 


OS 


S 




Fine. 


27 


7 


O 


45 


5 2 


29,66 


74 




NE 




Rain, 




3 


O 


48 


52 


29,46 


75 




N 




Cloudy. 


28 


7 


O 


45 


5 2 


29,43 


76 




NE 




Rain. 




3 


O 


47 


53 


29,46 


72 




N 




Cloudy. 


29 


7 


O 


43 


5 2 


*9> 6 3 


74 




N 




Cloudy. 




3 


O 


45 


5 2 


29,65 


65 




N 


2 


Cloudy,. 


3° 


7 


O 


40 


5 1 


29,65 


75 




E 




Rain. 


■ 


3 


O 


47 


5 2 


29,67 


75 




E 




Cloudy. 

•• 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for May, 1813. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. ' 


Hy- 




Winds. 










without. 


within. 




gro- 








1813 












me- 
ter. 






Weather. 




. >. 














H. 


M. 








Inches. 




77 




Points. 


Str. 




May 1 


7 


O 


45 


5 2 


29,68 


E 


Rain. 




3 


O 


49 


5 2 


29,68 


75 




E 




Cloudy 


2 


7 


O 


47 


52 


29,74 


76 




E 




Cloudy. 




3 


O 


5 2 


52 


29,81 


7i 




N 




Cloudy. 


3 


7 


O 


49 


52 ■ 


29,84 


76 




SE 




Cloudy. 




3 


O 


59 


56 


29,82 


61 




E 




Fine. 


4 


7 


O 


54 


54 


29,80 


75 




E 




Rain. 




3 


O 


61 


56 


29,81 


7° 


GO 


W 




Cloudy. 


5 


7 


O 


54 


55 


29,98 


7 6 


; 1 


NE 




Cloudy. 




3 


O 


61 


5$ 


29,98 


63 


c 


N 




Fine. 


6 


7 


O 


52 


56 


29,99 


74- 





NE 




Cloudy. 




3 


O 


61 


60 


29,84 


66 


^O 


E 




Cloudy. 


7 


7 


O 


55 


58 


29,78 


80 




S 




Cloudy. 




3 


O 


60 


61 


2977 


60 


4-> 


W 




Fine. 


8 


7 


O 


52 


57 


29,76 


7 2 


C 
O 


E 




Cloudy. 




3 


O 


% 


59 


29,68 


61 


S 


E 




Cloudy. 


9 


7 


O 


56 


58 


29,65 


67 


CO 


E 




Cloudy, 




3 





61 


62 


29,68 


59 




E 




Fine. 


10 


7 


O 


56 


59 


29,83 


7° 


• J-4 


W 




Cloudy. 




3 


O 


63 


61 


29,86 


60 


03 


W 




Cloudy. 


11 


7 


O 


55 


59 


29,99 


67 




w 




Cloudy. 




3 


O 


62 


60 


29,96 


60 




s 




Rain. 


12 


7 


O 


57 


59 


29,67 


70 




w 




Rain. 




3 


O 


62 


62 


29,68 


60 




w 


2 


Fine. 


*3 


7 


O 


56 


60 


29^73 


64 




w 




Fine. 




3 


O 


60 


62 


29,64 


62 




s 




Cloudy. 


H 


7 


O 


54 


60 


29,56 


6? 




s 




Cloudy. 




3 


O 


60 


61 


2949 


59 




s 




Cloudy. 


15 


7 


O 


54 


60 


2 9>54 


65 




sw 


1,2 


Cloudy. 




3 


O 


60 


61 


29,61 


63 




s 


I 


Cloudy. 


16 


7 


O 


5° 


59 


29,65 


66 




s 


2 


Rain. 


3 


O 


58 


61 


29,52 


59 




w 


2 


Cloudy. 



CW)f 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1813. 



1813 



May 17 
18 

*9 

20 

21 
22 

2 3 
24 

25 

26 

27 
28 
29 

30 

3* 



Time. 



H. M. 



7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 ° 

7 ° 
o 

o 

o 

o 

o 



7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 

j 

7 
3 

3 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



3 

7 

3 

7 

3 

7 ° 

3 o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

c 

o 



Therm, 
without. 



5 2 
59 
50 

5$ 

53 
59 

57 

59 

49 

45 
52 

55 

49 

53 

5 1 
58 

5i 
56 

54 
53 
5° 
58 

5 2 
61 

55 
62 

6z 

62 

63 
66 



Therm, 
within. 



58 

60 

58 

59 
ss 

58 

59 
57 
58 
56 

57 
56 

57 
56 
58 
56 

57 
56 
58 

55 
57 
56 
60 

58 

60 

59 
60 

60 

64 



Barom. 



Inches. 



29,82 
29,89 
29,75 
29,83 
29,90 
29,76 
29,59 

2 9>47 

2 9>53 
29,49 

29,62 

29.65 

29,69 

29,60 

29,49 

29>54 
29,69 

29,70 

29,60 

29,79 

30,09 

30,14 

30,15 

30,04 

29,92 

29,99 

30,07 

30,05 

30,07 

30,06 



Hy- 
gro- 

me- 
ter. 



© 

65 
58 

70 

63 

6 j 

65 
6j 

6% 

61 

66 
6z 
60 
66 

6 5 
66 

S6 

60 

64 

66 

62 

6 3 

57 

^5 

55 
68 

68 

6 5 
6 3 
65 
59 



Winds, 



C/5 

CD 
O 

C 

-H 

o 

to 

■o 

-C 

c 
o 

XI 






Points. 



NW* 

NW 

N 
NE 

S 
W 

w 

w 

E 

SW 

sw 

w 
sw 
w 

NW 
NW 
SW 

w 

NW 

w 

sw 

E 
SE 

E 
E 
E 

W 

s 



Str. 



I 

2 

2 

I 

I 

1 

X 

I 

I 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

1 

I 



Weather. 



Cloudy* 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

rine. 

Rain. 

Fine. s 

Fine. 

rine. 

Cloudy. 

Rain. 

HaiJ, thunder, and lightning. 

Fine. 

Fine. 

rine. 

Fine. 

-|~-n * 

rine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 



b 2 



C i* 3 
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for June, 1813 


• 








Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds 


:. 












without. 


within. 




gro- 










1813 












mc- 
ter. 






Weather* 






















H. 


M. 








Inches. 






PQints. 


Str. 






fune 1 


7 


O 


62 


62 


30/1 1 



57 




NW 


Fine. 




«/ 


3 


O 


69 


66 


30,07 


54 




SE 


0,1 


Fine. 




2 


7 


O 


64 


63 


29,99 


65 




NE 




Cloudy. 






3 


O 


70 


6 9 


*9>97 


60 




E 




Fine. 




3 


7 


O 


6l 


65 


30,06 


62 




W 




Fine. 




*^ 


3 


O 


70 


67 


30,14 


62 




N 




Cloudy. 




4 


7 


O 


57 


64 


30,29 


61 




NW 




Cloudy. 






3 


O 


63 


64 


30,22 


59 




N 




Cloudv. 




5 


7 





56 


59 


30,30 


60 


• 


N 




Fine. 






3 





59 


62 


29,96 


62 


O 


N 




Cloudy. 




6 


7 





S3 


■61 


29,84 


64 


i— 1 


N 




Hazy. 






3 





SS 


59 


29,76 


60 


HH 


NE 




Cloudy. 




7 


7 





53 


57 


29,78 


64 




N 




Cloudy. 






3 





62 


62 


29,81 


SS 




E 


. 


Fine. 




8 


7 





56 


60 


29,82 


t>3 




E 




Fine. 




- 


3 





56 


64 


*9>7S 


63 


O 


E 




Fine. 




9 


7 





58 


60 


29,59 


6 7 


s 


E 


I 


Cloudy. 






3 





63 


62 


2 9>53 


63 




SW 




Fine. 




10 


7 





58 


61 


29,61 


66 


4-* 


w 




Cloudy. 






3 





68 


65 


29,71 


5 2 




w 




Fine. 




11 


7 





58 


62 


2 9>93 


62 


0$ 


svv 




Fair. 




■■ 


3 





65 


6 4 


2 9>93 


54 




ssw 




Fine. 




12 


7 





61 


62 


29,83 


63 




s 




Cloudy. 






3 





60 


63 


30,00 


58 




w 




Fine. 




*3 


7 





5 8 


62 


30,10 


61 




w 




Fine. 




*/ 


3 





66 


63 


30,12 


SS 




w 




Cloudy. 




H 


7 





58 


62 


30,08 


64 




w 




Cloudy. 






3 





56 


62 


29,92 


63 




SW 




(<ain. 




15 


7 





56 


62 


2 9>73 


65 




w 




Cloudy. 






3 





56 


65 


2 9>73 


6S 




w 




Fine. 




16 


7 





56 


62 


30,00 


62 




N 




Cloudy. 




; 


3 





62 


65 


30,01 


53 




w 




Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1813. 



I 



Time. 



iSi$ 



H. M. 



June i 7 

18 

*9 

21 
22 

23 
24 

2 5 
26 

z 7 

28 

29 

3° 



7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 

/MM- 

3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



54 

5^ 

5* 

59 
51 

54 

5 2 
6o 

53 

60 

55 

61 

52 
62 

5S 
6 3 

57 
64 

55 

6 5 
58 

65 

54 
6 3 

57 

6 3 
51 

56 



Therm, 
within. 



6l 
6l 
60 
62 

59 
60 

59 

59 
58 
60 

59 
61 

59 
62 

60 

61 

60 

63 
61 

64 

61 

65 

61 

62 

62 

6 3 
61 

61 



Barom. 



Inches. 



30,05 
30*06 
30, 1 1 
30,09 

30*17 

3°>*5 

30,07 

3°>o7 
30,27 
30,26 
30,23 

30,22 

30,28 

3°* 2 3 

30* * 3 
30,21 

30*3° 
30,26 

30,28 

30,19 

30^9 
30,11 

30,08 

29,98 

29,88 

2 9>79 
29,72 

29,66 



Hy- 
gro- 
ma- 

ter. 




6l 

57 
66 

l S 
04 

61 

61 

55 
63 

54 
63 

57 

60 

54 
64 

61 

65 

58 
67 

58 
6 5 
5^ 
65 
63 
67 

62 
67 
68 



CO 

o 

G 



CO 



G 
O 



• en 



as 



Winds. 



Points. 



NW 

N 
■ N 
NE 

N 

N 

N 
NbyW 

N 

N 
NNE 

N 

N 

N 

N 
NE 

IS 

ESE 

s 

N 

E 

NW 

D oil 

SW 
SSE 

w 
s 



Str. 



I 

I 

i 

I 

1 

I 

I 

1 

I 

'I, 

2 

I 

* 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Z 
I 
I 
2 



Weather. 



Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine* 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

£v<itn# 

Fine. 

Cloudy. Thunder at i PM. 

Rain. 

Rain. 



H 1 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1813. 



Time. 1 Therm 
without. 



1813 



July 1 



5 
6 

7 
8 



10 
11 
12 

13 

14 

*5 

16 



H. M. 



7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 

7 

3 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



57 

62 

58 

57 

53 
60 

5* 
63 

55 

63 
60 

62 

62 

68 

60 

65 
5 8 

68 

62 

69 

59 

6 7 

60 
69 

58 
66 

60 

66 

59 
61 

55 
65 



Therm. 

within. 



6l 

62 
6l 
62 
60 
6l 

59 
61 

60 

62 

61 

62 

62 

66 

63 

64 

63 

67 
64 
67 
64 
65 
64 

^7 
65 

66 

64 

65 

64 

65 

64 

66 



Barom. 



Inches. 



2 9>73 
29,78 

29,83 

29,87 
29,97 
30,08 

3°> 2 3 
30,24 

30,29 

30,26 

30,16 

30,07 
29,85 
29,70 
29,75 

29>J3 
29,66 

29,66 

29,90 

29,96 

30 ? 02 

3o>oi 
29,99 

2 9>93 
29,87 

29,83 

29,74 

29,71 

29,68 

29,7.0 

29,82 

2.9>86 



Hy- 




Wind 


8. 


gro- 






me- 
ter. 















Points. 


Str. 




69 




w 


I 


64 




w 


I 


6 3 




w 


I 


57 




NW 


I 


67 




NNE 


I 


60 




N 


I 


62 




N 


I 


5 6 




N 


1 


6 5 




N 


I 


54 


J3 



NW 


I 


62 


c 


S 


I 


59 

59 


ON 
O 


s 
s 


I 

I j 


«?4 


N 


s 


I 


63 




sw 


I 


sy 


c 



s 


I 


65 


a 


w 


1 


53 




w 


I 


64 


4- 


E 


I 


53 




w 


I 


64 


a* 


NE 


I 


59 




N 


I 


65 




W 


I 


54 




WbyN 


I 


67 




W 


1 


60 


* 


SW 


1 


66 




w 


I 


61 




w 


i 


68 




% w 


1 


6y 




N 


1 


68 




w 


1 


56 




w 


1 



Weather, 



Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, 

Fair. 

Fair. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 



hm, O *J 
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for July, 1813. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 








: 




without. 


within. 




gro- 










1813 










' 


me- 






Weathej 


• 


XI. 


M. 







: 


Inches. 


ter. 


66 


— 


Points. 


Str. 
1 


* 


July 17 


7 


O 


59 


59 


29,98 


w 


Fine. 






3 


O 


66 


66 


29,94 


58 




ssw 


I 


Cloudy. 




18 


7 


O 


55 


64 


29,98 


67 




w 


I 


Fair. 






3 


O 


68 


66 


29,97 


54 




sw 


I 


Cloudy. 




l 9 


7 


O 


61 


63 


29,85 


62 




SE 


I 


Cloudy. 






3 


O 


66 


65 


29,76 


60 




iioli 


I 


Cloudy. 




20 


7 


O 


62 


64 


29,64 


69 




£ 


1 


Cloudy. 






3 


O 


68 


68 


29,61 


55 


* 


E 


1 


Fine. 




21 


7 


O 


60 


6j 


29,61 


6 7 


O 


NE 


I 


Cloudy, 






3 


O 


63 


6 5 


29,67 


64 


£ 


N 


I 


Cloudy. 




22 


7 


O 


59 


6S 


29,67 


% 




SW 


I 


Cloudy. 






3 


O 


66 


66 


29,64 


60 


© 


s 


I 


Cloudy. 




2 3 


7 


O 


59 


64 


29,60 


66 


N 


w 


I 


Cloudy. 






3 


O 


66 


66 


29,58 


67 


wJLHNf 

4-) 


w 


I 


Cloudy. 




24 


7 


p 


5° 


64 


29,58 


67 


c 


w 


I 


Cloudy. 






3 


O 


64. 


65 


29,62 


65 


^ 


s 


I 


Rain. 




2 5 


7 


O 


63 


65 


29,54 


7i 


en 


w 


I 


Cloudy. 






3 


O 


68 


6y 


29*54 


59 




w 


I 


r me. 




26 


7 


O 


59 


64 


29,66 


64 


CI 

CO 


w 


I 


Fine. 






3 


O 


63 


6 S 


29,67 


67 




w 


I 


bine. 




27 


7 


O 


57 


64 


29,90 


68 




w 


I 


Cloudy. 






3 


O 


67 


66 


29^97 


60 




w 


1,2 


Cloudy. 




28 


7 


O 


5 8 


64 


30,19 


68 




N 


I 


Cloudy. 






3 


O 


68 


67 


30,21 


57 




s 


I 


Fine., 




29 


7 


O 


53 


6S 


30,28 


65 




w 


I 


* 
rair. 






3 


O 


69 


7° 


30,24 


56 




E 


I 


Fair. 




3° 


7 


O 


63 


66 


30,09 


68 




E 


I 


Hazy. 






3 


O 


73 


73 


29,97 


55 




S 


I 


Fair. 




3i 


7 





61 


69 


3°>°3 


6 3 




NW 


I 


Fair. 






3 


O 


71 


7° 


3°>°5 


56 




W 


I 


Cloudy. 





C iff J 











METEOROLOGICAL JOURNAL 












for August, 1813. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 


.. ■ ., 










without. 


within. 




gro- 










1813 












me- 

V 

ter. 






Weather, 














"* 




\ 




H. 


M. 








Inches. 




61 


— 


Points. 


Str. 






Aug. 1 


7 


O 


62 


6 7 


30,10 


w 


Fine. 






3 


O 


69 


68 


3°, J * 


56 




w 




Cloudy. 




2 


7 


6 


60 


67 


30,06 


6S 




w 




Cloudy. 






3 


O 


69 


68 


30,01 


57 




w 




Cloudy. 




3 


7 


O 


63 


67 


2 9;93 


67 




w 




Cloudy. 






3 


O 


68 


69 


29,87 


58 




sw 




Fine. 




4 


7 


O 


59 


66 


29,92 


65 




w 


1,2 


Cloudy. 






3 


O 


67 


68 


29,89 


54 




NW 




Cloudy. 




5 


7 


O 


59 


66 


29,74 


6S 


• 
f f\ 


SE 




Cloudy. 






3 





66 


67 


29,55 


60 




SW 




Cloudy. 




6 


7 


O 


61 


6S 


29,67 


65 


U 


W 




Cloudy. 






3 


O 


66 


67 


29,82 


-58 


WMf 


W 




Cloudy. 




1 


7 


O 


57 


6S 


30,01 


6S 


^0 


N 




Fine. 






3 


O 


68 


70 


30,02 


53 




W 




Fine. 




8 


7 


O 


61 


66 


3 ,03 


64 




w 




Cloudy. 






3 


O 


68 


67 


30,01 


58 


c ■ 


N 




Cloudy, 




9 


7 


O 


58 


66 


30,03 


65 





N 




rine. 






3 


O 


65 


6 9 


30,11 


57 




N 




Cloudy. 




10 


7 


O 


58 


66 


30,22 


65 


J3 


W 




Fine, 






3 


O 


67 


67 


30,22 


58 




WNW 




Cloudy. 




11 


7 


O 


62 


66 


30,21 


62 


• «""4 

H3 


SW 




Cloudy. 






3 





69 


68 


30,17 


57 


p< 


ssw 




Cloudy. 




12 


7 





62 


66 


3°>*2 


62 




w 




Fair. 






3 





7° 


72 


30,04 


55 




w 




Fin*. 




13 


7 





62 


6 7 


30, 1 1 


65 




WNW 




Hazy. 






3 





65 


70 


3°^7 


57 




N 


1,2 


Cloudy. 




34 


7 





57 


66 


30,24 


63 




w 




Fine. 






3 





67 


67 


30,11 


55 




w 




Cloudy. 




*5 


7 





63 


66 


29,96 


65 




NW 




Hazy. 






3 





68 


6 9 


2 9>95 


54 




NW 




Fine. 




16 


7 





62 


66 


^29,92 


59 




NW 


I 


Fine. 






3 





65 


66 


29,92 


54 




NW | 1 


Cloudy. 





c 17:3 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1813, 



1813 



Time. 



Aug, 1 7 



18 



«9 



20 



21 



22 



2 3 
24 



25 



27 



29 



3° 



31 



7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 

3 

6| 7 

3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 



H. M. 



O 
O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



59 
6 7 

58 
67 

57 
64. 

56 

64 

5° 

57 
$6 

62 

5i 

55 
51 

6 3 

n 

% 

56 
61 

56 
60 

57 
62 

54 
6 3 

57 
6 3 



Therm, 
within. 



65 

66 

65 
68 

65 
68 

64 

67 

63 

62 
62 

63 
61 

6$ 
62 
64 
61 
64 
62 

65 
62 

64 

62 

62 

61 

63 
61 

63 
61 

64 



Barom. 



Inches. 



29,95 
29,92 
29,95 
29,95 
30,16 

30,20 
30,29 

3°> 2 3 
30,26 

30,12 

29,97 

29,86 

30,04 

30,16 

3°'3 2 
3°>3* 

3°>3 8 

30*34 

3°>33 
30,29 

30,27 

30,26 

30,20 

30,20 

30,22 

30,24 

3°*33 
30,29 

3 >3* 
30,21 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



65 

57 
68 

57 
62 

53 
61 

5 1 

62 

57 
61 

60 

64 

62 

64 

55 
62 

56 

63 
56 

65 
65 

64 
60 

7 2 
63 
65 
56 
67 

60 



V) 

o 



vO 
in 

o 

+-» 

G 






»r-l 



Winds. 



Points* 



W 
N 

w 
w 
w 

N 

W 

NE 

W 

w 
w 

NW 

W 
NE 
NE 

E 
NE 
NE 
NE 

E 

N 

N 
NE 

E 
NE 

N 
NNE 

N 

E 

E 



Sti 



Cloudy, 

Cloudy. 

Hazy. 

Cloudy. 

rine. 

Fine. 

tune. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

rine. 

Fair. 

Cloudy. 

rlctzy. 

Cloudy. 
P . ^ 
rine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy* 



Weather. 



MDCCCXIV. 



C 



t*8D 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1813. 



1813 



Sept, 1 



3 

4 

5 
6 

7 
8 



10 
11 
12 

*3 

14 

*5 
16 



Time. 



H. M. 



7 
3 

7 
3 
7 
3 

3 
7 
3 

3 

7 

3 

pf 

3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 

3 

7 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



o 



56 

63 
58 

62 

56 

64 

6l 

63 

5* 
62 

S 6 

5 B 

53 

57 

47 

5 2 

45 

57 

47 

58 

54 
62 

58 

6 3 

53 
61 

5 2 
60 

47 
61 

58 
63 



Therm, 
within. 



6l 

63 

62 
64 
6l 
67 

6 3 
64 

62 

69 

62 

70 

61 

6 3 

59 

60 

58 

74 
58 

67 

59 
66 

60 

66 

6o 

64 

60 

64 

59 

63 
61 

64 



Barom. 



Inches. 



30,03 
29,88 

29,77 
29,84 

29>93 
29,89 

29,77 

29,71 

29,66 

29,65 

29,12 

2 9>35 
29,44 

2 9>53 

29,65 

2967 
29.82 
29,99 

30.23 

30,30 
30,26 
30,21 
30,11 
30,00 

3°>°3 
30,05 

30,02 

3<V-7 
30,19 

30,18 

30,17 

30,2 r 



Hy- 
gro- 
ma - 
ter. 



o 

69 

6l 
70 
62 
72 
6l 
69 

68 

73 
58 

72 
58 

63 
61 

66 

63 

68 

56 
66 

57 
67 

60 

7° 

59 

65 
56 

67 

56 

67 

59 
69 



Vt 

u 



o 



Winds. 






oil 



Points. 



N 
E 
S 

w 

SSE 
S 
S 

ssw 

sw 

sw 

E 
W 

w 

NNW 
W 
NW 
W 
N 
W 
W 

w 

w 

w 

sw 

w 

w 

w 

NW 

w 

sw 
w 

\?W 



Str. 



Weather, 



1 jCIoudy. 

1 jCloudy. 

1 jFine. 

1 jFine. 

1 ! Fine. 

1 JCloudy. 
2,3 Cloudy, 

1 

o 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1,2 

1 

1 

1 

1 



Cloudy. 

sRain. 

jFine. 

jRain. 

;rine. 

;Fine. 

iRain. 

Fine. 

Cloudy. 

jHtzy. 

Fine. 

jFine. 

JFine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy*, 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 



Cloudy, 



w\?> 



C *9 3 



wm&mmmi* 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1813. 



1813 



Sept. 1 7 
18 

*9 

20 

21 
22 

2 3 

2A 

25 
26 

27 

28 

29 

30 



Time. 



7 
3 
7 
3 
7 
3 

3 

** 

3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 
7 
3 

JO* 

3 
7 o 

3 o 

7 o 

3 o 

7 o 

3 o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



H. M. 



Therm, 
without. 



56 

6 3 

57 

6 3 

54 
61 

53 
60 

5 Z 

63 

54 
61 

52 

60 

55 

60 
52 

5B 

54 
60 

52 

60 

53 
57 

5° 
57 

52 

58 



Therm, 
within. 



6l 
64 
62 

63 
6l 

6 3 
60 

66 

61 

62 
61 

6 3 
61 

62 

60 

6 3 

59 
60 

60 

62 

58 

6i 

59 
60 

57 

57 
61 

5° 



Barom. Hy- 
gro- 
jme- 
ter. 

Inches. 



30>3° 

J°>3* 
30,28 

30,17 
30,08 

3°*o3 

29,99 

29^97 

z 9>97 
29,96 

29,99 

30,01 

30,05 

30,00 

30,08 

30,16 

30,25 

30,20 

30,11 

30.14 

30,10 

30,03 

30,01 

30,03 

3015 

30,18 

3°> 2 3 
30^16 



& x &w&vt&ghms ^ i ^*r*^ n - 



70 
60 

68 
62 
6j 
60 
6g 
60 

7° 
60 

72 

6 3 

73 

7° 
61 

6g 

62 

71 

60 

65 
61 

73 
61 

6 5 
56 

65 
57 



Winds, 


Points. 


Stv, 


N 


I 


S 


I 


E 


I 


E 


I 


E 


I 



u 



NO 
00 

o 



O 






E 
E 
E 

N 
N 
N 
N 
NE 
NE 
N 
E 
N 
E 
N 
E 
N 
E 
N 
N 
N 
NE 
N 
E 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Hazy. 

Cloudy* 

Cloudy, 

Cloudy* 

Fair, 

X i i 1 C> « 

hue, 
Fine. 
Cloudy, 
Cloudy. 
Cloudv a 
Fine. 
Cloudy* 
Cloudy* 
Cloudy* 
v me. 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy* 
: ine» 
Fine, 
Fail*. 
Hazy* 
Cloudy, 

Cloudy* 

F* 
ine, 

Cloudy,, 

Fine. 



Weather. 



* *m M.vw Km f M nwum 



c a 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for Octobe 


T, 1813. 


. 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds. 










without. 


within. 




gro- 








1813 












me- 
ter. 






Weather, 


















H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 




Oct. 1 


8 


O 


47 


§6 


29,91 




68 




N 


I 


Cloudy. 




3 


O 


60 


60 


2979 


61 




E 


I 


Cloudy. 


2 


8 


O 


49 


55 


29,75 


6 7 




N 


I 


Cloudy. 




3 


O 


55 


57 


2974 


64 




E 


I 


Cloudy. 


3 


8 


O 


5* 


$6 


29.78 


65 


. 


N - 


I 


Cloudy. 


. 


3 


O 


57 


59 


29,32 


62 


. 


E 


I 


Fair* 


4 


8 


O 


50 


56 


29,88 


70 

i 




E 


I 


Rain. 




3 


O 


57 


58 


2 9>73 


77 


* 

CO 


SE 


I 


Rain. 


5 


8 


O 


58 


59 


2972 


73 




W 


I 


Cloudy. 




3 


O 


62 


61 


29,81 


60 




w 


I 


Fair. 


6 


8 


O 


57 


59 


29,87 


73 


J>- 


SE 


I 


Cloudy. 




3 


O 


61 


60 


29,87 


65 


DO 
CO 


E 


X 


Cloudy. [der in the night. 


7 


8 


O 


60 


61 


29>$7 


81 


CO 


S 


I 


CloiuJy. Much rain and thun- 


! 


3 


O 


59 


61 


29.49 


81 




W 


I 


Rain. 


8 


8 


O 


53 


59 


29,82 


73 


3 


w 


I 


Fine. 




3 


O 


58 


60 


29,60 


75 


§ 


w 


I 


Cloudy. 


9 


8 


O 


56 


59 


29^48 


7i 


<*> 


w 


I 


Cloudy. 


" 


3 





60 


63 


29,52 


59 


+J 


NW 


I 


Fine. 


10 


8 


O 


54 


58 


29,51 


7° 


*-* 
» «-( 


sw 


I 


Rain. 




3 


O 


58 


61 


29,44 


64 




sw 


I 


Cloudy, [the night. 


11 


8 


O 


5 * 


57 


28,98 


6S 




NW 


2 


Rain. Much wind and rain in 




3 


O 


56 


58 


29,34 


61 




w 


1 


Cloudy. 


12 


8 


O 


46 


56 


2979 


72 




w 


I 


fine. 




3 


O 


55 


57 


29,80 


65 




s 


1 


Cloudy. [the night. 


l 3 


8 





55 


57 


29,42 


73 




w 


2>3 


Rain. Much wind and rain in 


: 


3 





5i 


58 


29,61 


60 




N 


2 


Cloudy, 


14 


8 





40 


53 


29,54 


7° 


■ 


NNW 


I 


Fine. 




3 





48 


55 


29.69 


61 




VV 


I 


Pine. 


*5 


8 





45 


$ 2 


29,61 


67 




SW 


I 


Cloudy, 




3 





49 


53 


z 9>39 


70 

/ 




SW 


I 


Rain, 


16 


8 





43 


5* 


29*24 


70 




W 


I 


Fine* 




, 3 





48 


C3 


2-^9> 






■■>E 


I 


Rain. 



c »o 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October, 18 lg. 





Til 


ne. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy~ 
gro- 




Wind. 


5, 






181 3 












me- 
ter. 








Weather. 






















H. 


M. 








Inches. 
28,67 






Points. 


Str. 
2 






Oct, 17 


3 


O 


5° 


52 



69 




■ 

w 


Cloudy, 




3 


O 


5° 


53 


28,74 


7° 




N 


I 


Ram. 




18 


8 


O 


39 


So 


29,34 


70 




W 


0,1 


Fine. 






3 


O 


49 


S3 


29,50 


62 




w 


I 


Cloudy. 




19 


8 


O 


3 6 


44 


29,67 


70 




E 


I 


hne. 






3 


O 


49 


52 


29»73 


63 


• 


E 


I 


Fair. 




20 


8 


O 


41 


49 


29,70 


72 


CO 

'U 

J* 


E 


I 


Cloudy, 






3 


O 


5° 


53 


29,59 


7° 


u 

C 


E 


1,2 Cloudy. 




21 


8 


O 


47 


5* 


29,49 


IS 




E 


1 


Rain. 






3 


O 


52 


54 


29,66 


70 


00 


S 


1 


Fine. 




22 


8 


O 


50 


53 


29,79 


IS 


en 


W 


1 


Cloudy. 






3 


O 


54 


SI 


29,79 


71 


„S**j 


E 


1 


Fine. 




2 3 


8 


O 


5* 


54 


29,91 


74 


4-^ 

£3 


NE 


1 


Cloudy. 






3 


O 


S3 


5 6 


29,94 


69 


O 
c/s 


E 


1 


Cloudy. 




Jmt£k* 


8 


O 


Si 


55 


29592 


73 


E 


1 


Cloudy. 






3 


O 


52 


54 


29 86 


7 1 


^x*-* 


E 


1 


Cloudy, 




25 


8 


O 


48 


53 


29585 


72 


C 


N 


1 


Cloudy. 






3 


O 


5o 


SI 


29,90 


65 


« r— 1 


E 


1 


Fine. 




21. 


8 


O 


41 


Si 


30,13 


68 


C&t 


NE 


1 


Cloudy, 






3 


O 


45 


53 


30,15 


61 




N 


1 


Fair. 




27 


8 


O 


41 


49 


29,00 


6 3 




N 


1 


Cloudy. 






3 





42 


53 


29.85 


69 




NE 


1 


Cloudy. 




28 


8 


O 


3* 


49 


•29,81 


7* 




N 


1 


Fine. 








O 


43 


S3 


29,85 


72 




NE 


1,2 .Rain. 




29 


8 





37 


48 


29,94 


71 




NE 


t 


r ine. 






3 


c 


44 


5 2 


29,94 


69 




N 


1 


Fine. 






8 





33 


47 


29,75 


70 




W 


1 


Foggy. 






3 





46 


5* 


29,50 


68 




s 


2 


Cloudy. 




3 J 


. 8 





37 


48 


2903 


64 




w 


1 


Fine. 




j 


3 


49 


5 2 


29,03 


64 


■ 


w 


1 


Fine, 


_**_. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 18 1 3. 



1813 



Time. 



H. M. 



Nov. I 



3 

4 

5 
6 

pj 

8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

*5 
16 



8 

3 
8 

3 
8 

3 
8 

3 

8 

3 

8 

3 
8 

3 

8 

3 
8 

3 
8 

3 
8 

3 
8 

3 

8 

3 
8 

3 
8 

3 
8 

3 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



38 
46 

37 

45 

44 

47 

35 

43 

37 
46 

33 

44 
42 

44 

47 

49 

44 

49 
46 

49 
46 

5° 
52 

49 
37 
45 
34 
43 

4i 

46 

36 

43 



Therm. 


Barom. 


Hy- 




within. 




gro- 
mc- 
ter. 




y 




O 


Inches. 



72 


— 


4-8 


29,29 


49 


29,44 


62 




48 


z 9'74 


71 




52 


29,60 


70 




49 


29,86 


69 




53 


30,09 


65 




48 


3°>35 


69 




54 


3°>35 


65 




50 


3°i34 


69 


en 


55 


30,30 


66 




5° 


30,07 


70 


CI 

)MMM| 


53 


29,92 


64 


t^> 


49 


29^73 


70 


ON 


5° 


29,76 


73 


O 


5° 


29,40 


73 


4~J 


55 


29,41 


66 


O 


5^ 


2 9>47 


69 


§ 


56 


29,61 


62 


f/5 


52 


29,71 


7° 


+•• 


5^ 


29,54 


69 


G 


53 


29,68 


6 9 




5^ 


29,75 


64 




56 


29,60 


69 




58 


29^53, 


72 




52 


29,54 


70 




55 


29,54 


66 




50 


29,61 


7i 




53 


29,62 


69 




50 


29^20 


68 




54 


29,24 


64 




49 


29,43 


67 




52 


29,42 


64 





Winds. 



Points. 



WNW 
NW 

W 

NW 

NNE 

N 

W 

W 

E 

S 

Ji 

s 

E 

S 
SW 

S 

W 
SW 
SSE 

W 
W 

w 
w 

w 

N 

w 
w 
w 
w 
w 
w 



Str. 



Weather, 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1,2 
O 
I 
I 
I 

o 
I 
I 

2 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 

O 
O 
I 
I 
I 
1,2 



Fine. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

iriazy. 

Thick fog* 

Cloudy. 

Hazy. 

Fine, 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain, thunder, and lightning. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy, 

Fine. 

Cloudy, 

Rain. 

Pine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy, 






ij^iwmtm mm "■ ■■ — ■ wrannr " "jut" 



>4«mitfWif« w Wii « i w urm w r 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 1813. 



1813 



Time. J Therm. 
Iwithout. 



H. M. 



Nov. 1 7 
18 

*9 
20 

21 

23 
24 

25 
26 

■ 

27 

28 
29 

3° 



8 

3 

8 

3 
8 

3 
8 

3 
8 

3 

8 

3 

8 

3 

3 

8 

3 

8 

1 

8 

3 
8 

3 

8 

3 
8 



Therm. 

within. 



O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



38 

37 

35 
42 

39 

48 

48 

53 

49 
51 

48 

52 

41 

46 

44 

40 

37 
42 

39 
40 

37 
39 
35 
39 
37 
37 
3* 
32 



© 



49 
52 

48 

52 

49 
53 
53 

56 

53 

54 

53 

5 6 

53 
56 

53 

52 

52 

5° 
Si 

5° 

5 1 

48 

5° 
47 

49 
46 

48 



Barom. 



Inches. 



29,07 
29,21 
29,49 
29,64 

29,72 
29,66 

29,77 
29,86 

29,92 

2993 

2993 
29,9^ 

29,99 

29,9^ 
29*94 

30,15 

3°> 1 5 
30,12 

30,12 

30,09 

30,01 

29>95 
29,92 

29,92 

29,96 

2999 

29. 88 

29,71 



Hy- 

^ro- 
me- 
ter. 



o 

68 

7° 
7° 

65 

70 

7$ 

75 
70 

72 

66 

74 

70 

72 

74 
75 

74 
68 

6S 

70 

64 

68 

67 

66 

65 

62 

62 

65 

63 



V5 

c 

ON 



o 

c 



Winds. 



Points, i Str. 



NW 

NW 
W 

w 

s 

NW 

w 
sw 

s 

SSE 

S 
SE 

N 

NNE 

IN JCt 

E 
N 
E 
N 
N 
N 
NE 
E 
E 

E 



2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
1 



Weather. 



[night. 
Rain. Wind and rain in the 
Cloudy. 
Fine. 
Fine. 
Rain. 
Rain. 
Fine. 
Fine. 

loudy. 
Cloudy, 

loudy* 
Fine. 
Foggy. 
Cloudy. 
Foggy. 
H-izy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 

Thick and hazy. 
Cloudy. 

'loudy. 

ioudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 






W. I.II I . 



24 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1813. 



! 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 




Winds, 












without, 


within. 




gro- 










1813 












rae- 
ter. 






Weather* 












f 










aA* 


M. 








Inches. 




66 


— 


Points. 


Str. 

I 






Dec. 1 


8 


O 


31 


42 


29,48 


E 


Fine. 






3 


O 


34 


47 


29,54 


64 




E 


I 


Cloudy. 




2 


8 


O 


34 


44 


29,49 


66 




E 


I 


Cloudy* 






3 


O 


37 


47 


2 9>3° 


73 




E 


I 


Rain. 




3 


8 


O 


38 


45 


29,09 


75 




E 


I 


JXtllLl. 






3 


O 


39 


47 


29,15 


73 




NE 


I 


Cloudy. 




A. 


8 


O 


39 


47 


2 9>33 


75 




N 


I 


Cloudy. 






3 


O 


41 


5° 


2 9>35 


74 




NNE 


I 


Rain. 




5 


8 


O 


39 


47 


29,48 


75 


• 


N 


0,1 


Cloudy. 






3 


O 


42 


4 ? 


29>57 


73 


<u 


N 


I 


Cloudy. 




6 


8 


O 


37 


46 


29.77 


75 





N 


I 


Cloudy. 






3 


O 


44 


50 


29,80 


74 


wm^ 


N 


I 


Cloudy. 






8 


O 


37 


47 


29,76 


74 


00 


N 


I 


Fine, rather haz y. 






3 


O 


42 


49 


29,78 


72 




E 


I 


Cloudy. 




8 


8 


O 


41 


48 


29,79 


j6 


w 

*•■< 
t"™*^ 


NNE 


I 


Rain. 






3 


O 


43 


5° 


29,81 


y6 




N 


I 


Rain. 




9 


8 


O 


40 


48 


29,89 


7 6 





N 


1 


Rain. 






3 


O 


43 


5 1 


29,89 


74 


CO 


NE 


I 


Rain. 




10 


8 


O 


38 


48 


29>97 


73 




NE 


I 


Cloudy. 




■ 


3 


O 


41 


5° 


30,09 


66 


Lj 


NNE 


1.2 


Cloudy. 




11 


8 





37 


47 


30,18 


6y 


F™ * 

»r»t 

03 


N 


I 


Cloudy. 






4 


c 


40 


5° 


30,21 


66 


0$ 


E 


I 


Cloudy. 




\ 22 


8 





35 


4/ 


30,10 


6$ 




SE 


I 


Cloudy. 






3 





36 


46 


30,00 


6% 




E 


I 


Fine. 




*3 


8 





30 


38 


2 9>83 


68 


; 


W 


I 


Cloudy. 






3 





35 


47 


29,86 


66 




E 


I 


Cloudy, 




14 


8 





28 


43 


29,95 


6g 




W . 


I 


Cloudy and foggy. 




• 


3 





33 


46 


29,95 


7° 




' w 


I 


Cloudy and foggy. 




*5 


9 





27 


41 


29,90 


71 




w 


O,! 


Hazy thick weather. 




■ 


3 





34 


46 


29,86 


7i 




w 


I 


Fine. 




16 

■ 


8 





35 


43 


29,56 


74 




s 


I>2 


Cloudy. 




■ • 


3 





40 | 


48 


29,46 


78 




s 


I 


Cloudy. 





C 2 5 1 



, i >i«pnunr""*i ' '""*""*"""" 



>M»»aH*an«<>HMM 



wax— w— ii— f i ■-riiwim— hid .■ 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

far Decern be r, 1813. 



1813 



Dec. 1 7 

18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

2 5 
26 

28 
29 

30 

3 1 



i nnc* 



H. M. 



8 O 

3 o 

8 



3 
8 



o 
o 
o 

3 ° 

8 o 

3 ° 
8 o 

3 o 

8 o 



3 

9 

3 
8 

3 
9 

3 

8 

3 

8 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 o 
8 o 



3 

8 



o 
o 

3 o 
8 o 



3 

8 



o 
o 



Therm, 
without. 



46 

5° 
4-7 

39 

42 

33 

43 
42 

44 

37 
42 

45 
48 

47 



42 

45 
30 

3i 
29 

32 

27 

30 
26 

35 
28 

35 



Therm, 
within, 



48 
50 
50 

53 
50 

53 
48 

52 

47 

5i 

49 
52 

49 
52 

51 
5i 

52 
51 
51 

5i 

47 

49 

45 

47 

43 
47 

42 

45 
41 



Barom. 



Inches. 



29,40 
29,22 
29,16 
29,17 
29,19 
29,19 
29,31 

29*43 
29,62 

29,5s 

29>53 
29,54 

29,78 

29,92 

29*94 

29,99 

30,06 

30,07 

'30,28 

30,40 

3°>53 

3°*5° 

3°>39 
30,36 

3°>35 

3°>35 
30,36 

29>33 
3°>3 l 
3°>3° 



H'y- 

gro- 
rae- 
ter. 



7^ 

79 
80 

75 
76 

75 
j6 

73 

75 

75 
74 
74 
74 
74 
77 
77 

pm fm 

77 

73 
68 

73 
72 

75 

75 
76 

7$ 

75 
70 

7 6 

75 



to 

<U 

u 

C 

hwwd 

00 
N 

en 
O 

J3 
*•* 

G 
O 



t/3 



c 



Winds. 



Points. 



s 

s 

s 

sw 
sw 
sw 

w 
w 

s 

sw 
sw 
w 

sw 
sw 
sw 
sw 
w 

N 

w 

-r? 

1? 
_ 

E 
E 

J? 

E 
E 



Str. 



1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
O 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 

I 



Weather* 



Cloudy* 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy* 

rme. 

Foggy. 

Fine, rather hazy* 

Thick fog. 

Cloudy. S 

Fine. 

Cloudy. 

Thick cloudy weather. 

Cloudy. 

Rain* 

Rain, 

Rain. 

Rain* 

Hazy, 

Fine. 

Foggy. 

Foggy, 

Thick fog. 
Thick fog. 
Thick fog. 
Thick fog. 
Thick fog. 
Thick fog. 
Thick fog. 
Fine, but rather hazy. 



MDCCCXIV. 



d 



C *« 3 



1813. 


Thermometer 
without. 


Thermometer 
within. 


Barometer,* 

1 


Hygrometer, 


Rain.f 


■y ""£* 

Deg. 
47 


Deg. 


Deg. 


Greatest 
height. 


Least 

height 


PCS *£"> 

<U bp 

^_£ 

Deg. 


Greatest 
height. 


« 


Mean 
height. 


«o .J 

«s bJD 
<U 'J* 

O 


Least 

height. 


Mean 
height. 




Dtg, 


Deg. 


Inches. 


Inches. 


Inches. 


Deg. 
79 


1 
Dg^. 


Deg. 
72,0 


Inches 


January 


2 S 


3 6 >2, 


53 


42 


47>° 


30,49 


29*29 


30,10 


6 5 


o»33 6 


February 


53 


33 


43*6 


57 


42 


52>I 


3°>45 


29,17 


29,84 


76 


58 


69,2 


1,794 


March 


59 


3° 


45,2 


63 


47 


53>4 


3<M9 


2 9>73 


30, 1 8 


77 


55 


67,2 


0,558 


April 


6 3 


3 6 


46,6 


65 


49 


54*6 


30,42 


29,26 


29,94 


76 


5° 


6 5>3 


1,104 


May 


66 


45 


55>8 


64 


52 


58,0 


30^5 


29>47 


29,77 


80 


55 


6 5>3 


2,630 


June 


70 


5i 


5S.9 


69 


57 


61,8 


30,30 


2 9*53 


30,01 


68 


52 


61,0 


i>35[ 


July 


73 


S^ 


6i>9 


73 


59 


04* 5 


30,29 


29,54 


29,87 


71 


53 


62,5 


2,092 


^August 


70 


50 


61,4 


72 


61 


65,6 


3°>3 8 


29,55 


30,09 


72 


5i 


60,1 


0,565 


September 


64 


45 


5 6 >9 


7+ 


57 


6u8 


3°>3 2 


29,12 


29,99 


73 


56 


64,4 


0,861 


October 


62 


33 


49,6 


63 


44 


54*5 


3°^5 


28,67 


29,63 


81 


59 


68,7 


3>3%7 


November 


53 


3i 


42,5 


5 S 


46 


5**8 


3°>35 


29,07 


29,77 


75 


62 


68,4 


°>947 


December 


5° 


26 


38,3 
49>? 


53 


33 


47>7 


3°>53 


29,09 


29,79 


80 


64 


73>* 


0,328 


Whole year 




56,1 






29^91 




66,4 


*5>953 



* The quicksilver in the bason of the barometer, is 81 feet above the level of low water 
spring tides at Somerset-house. 

f The Society's Rain Gage is 114 feet above the same level, and 75 feet 6 inches above 
the surround ing grou n d . 

By another Rain Gage placed at a few feet distant from the former and 11 feet 6 inches 
lower, the quantity of rain this year appears to have been 18,296 indies. 

Variation of the Magnetic Needle, September, 1813, 24 16' 40" West. 



